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PART III 
Public Works Department 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഭരണവിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം) നടപടിക്രമം 


വിഷയം: - പൊ . മ. വ . - ജീ വ ന ക്കാ ര്യം - പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ സേവ ന മ നു ഷ്ഠിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻഷ്യൽ 

അസിസ്റ്റന്റ്മാരുടെ1- 4- 2013 മുതൽ 31 -12-2015 വരെയുള്ള താല്ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - 
സംബന്ധിച്ച്. 


സൂചന: - (1) 3- 9- 2013- ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ് . സി . 4/ 8862/ 12. 

- (2) 12 - 5 -2016 - ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ എസ് . സി4/ 20000 /15 


ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ്. സി. 4/ 20000 / 2015 തീയതി 20 - 6 - 2016 


സൂചനയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ 
1- 1- 2011 മുതൽ 31 -3 - 2013 വരെയുള്ള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 1- 4 - 2013 മുതൽ 
31 - 12 - 2015 വരെയുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റു മാ രുടെ താല്ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് & 
സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് റൂൾസ് 1958 - ലെ സീനിയോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി ഇതോടൊപ്പം 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആയത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട മേലധികാരികൾ 
ശേഖരിച്ച് ടിയാളുകളുടെ അധീനതയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറിവിലേക്കായി നൽകേണ്ടതാണ്. 

കൂടാതെ ടി സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ പേര് ഉൾപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നിട്ടും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ, വിവരങ്ങൾ തെറ്റായോ 
അപൂർണ്ണമായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർ, സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതിയോ ആക്ഷേപമോ ഉള്ളവർ ടി 
ആളുകളുടെ പരാതികൾ, അവയ്ക്കാധാരമായ രേഖകൾ സഹിതം മേലധികാരി മുഖേന ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


( ഒപ്പ്) 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
(ഭരണവിഭാഗം). 


12th JULY 2016) 
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Provisional Seniority List of Confidential Assistants for the period from 1 -4- 2013 to 31 -12 -2015 


Date of 


, 


Name 


Name 


No . & 
Date of 
Advice 


General/ 

Technical 
Qualification 


Posting 

Order 
No. & Date 


Date of 
joining 
in PWD 


Birth 


Remarks 


- 1 


Divya, K . K . 


8-12 -1982 


7-5-2015 


DV( 4) 1575 /2004 
dated 30 -10 -2013 
as CA in Excise 
Department 


EE1-5683 /2015 
dated 4 - 5 -2015 
DDT 


VHSE ( Office 
Secretaryship ), 
B .Com ., PGDCA, 
Typewriting 
KGTE Eng. ( H ), 
Mal. (L ) KGTE 
Word Processing 
( H ) 


Seniority is 
retained w .e .f. 
the first 
effective 
advice made by 
KPSC as per 
G .O . (P ) No. 
20 /2014/ 
P & ARD 
dated 10 - 7 -2014 


- 2 


Kavitha, V. S. 


27-5-1983 


EE1- 3186/2009 17-1-2014 
dated 4 - 1-2014 


.. 


VHSE ( Office DTB ( 1) 1449/04 
Secretaryship ), dated 11- 12 -2013 
B .Com ., Typewriting 
Eng. (H ), NTC in 
Computer Operator & 
Programming Assistant 


3 


Suraj, K . 


30 -5 - 1978 


EE1-3186 /2009 17 -1- 2014 
dated 4 - 1 -2014 


- SSLC,Type Writing DTB (1 )1449 / 04 

English and dated 11- 12 - 2013 
Malayalam Lower, 
Computer Word 
Processing ( L ), 
Short Hand in English & 
Malayalam (L ) 


4 


Nyna, S. 


20 -5- 1968 


EE1- 9016 /2007 27-8 -2014 By Transfer 
dated 25 - 8 - 2014 


B . Sc., Type Writing 
English ( H ) and 

Malayalam (L ), 
Computer Word 
Processing, Short 
Hand in English & 
Malayalam (L ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ ഇ . എൽ. ഡി . ടി .എൻ./ 06 / 2016 - 17 . 


2016 ജൂ 


ൺ 


15 . 


1 


- 55/2016 -17 - എൽ. എ . സി.- എ . ഡി . എഫ് 

നെടുങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,93,649 


7 , 400 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
വൈദ്യുത വിഭാഗം കോഴിക്കോട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സരസ്വഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 19- 7 - 2016, 
3 മണിവരെ സ്വീക രിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3 . 30 - ന് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


2 


56/ 2016 - 17 - എൽ. എ . സി .- എ . ഡി. എഫ് . 
പയ്യന്നൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം -- പെരിങ്ങോം 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2,63,389 

6, 600 


400 


12th JULY 2016) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 3, 4 
ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 


3 


57 / 2016 -17 - എം . എൽ. എ . - എ . ഡി . എഫ് . 
കണ്ണൂർ എൽ. എ . സി. -മുണ്ടേരി ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - - 4,00,000 10,000 
58 /2016 -17 -- എം . എൽ. എ . - എ . ഡി . എഫ് . 

കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - - 4,78,868 

| 12,000 
59/ 2016 -17 -കണ്ണൂർ- ഇരിട്ടി ഐ . എച്ച്. ആർ. ഡി . 
കോളേജിലെ ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം 
നിലയുടെയും നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3,73,178 

9, 400 
- 60/ 2016 - 17 - എം . എൽ. എ . - എ . ഡി . എഫ് . 

കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 
സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 
3,58,255 

- 9, 000 


5 


| 6 


കരാ റു കാ രുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി , വി ഭാ ഗം 
കരാറുകാർ . 
- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 10 
ദിവസത്തിനു മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പവ്യ ത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം 
ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. തപാലിലു ണ്ടാകുന്ന കാല 
താമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 -96 ( 02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 -00- 111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാ ണ 
ത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ 
മറ്റു രേഖ കൾ സഹിതം ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 

( ഒപ്പ്) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ- 0495 - 2371857 . 

എഞ്ചിനീയർ. 
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7 ,900 


61/ 2016 - 17 - മലപ്പുറം ചുന്ദതുപൊയിൽ 
ഗവൺമെന്റ് യു . പി. സ്കൂളിലെ 5 ക്ലാസ്സ് 
മുറികളുടെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3,12,748 
62/ 2016- 17 - മലപ്പുറം നെടുവ ഗവൺമെന്റ് 
യു . പി. സ്കൂളിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ 
മുറികളുടെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3, 38 , 443 


8 . 500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
- 600, കമനമ്പർ 3, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് - 800, കമനമ്പർ 4- ന് 

1,000, കമനമ്പർ 7 - നും 8 - നും - 700 . 


- നികുതി- - കമനമ്പർ 1- നും 2- നും - 30, ക്രമനമ്പർ 
3 , 5, 6 ഇവയ്ക്ക് - 40, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 50, ക്രമനമ്പർ 
7 - നും 8 - നും - 35. 
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